United suites D*paftnwntor A^rwullure 
Anintel and Plant KeaNti Inspection Service 


USDA 



LDR KENNEL 


jNSPECTlON REPORT 


4216 Cusljd 
131470 insp_i0 
20002 site id 


CustomarlOi 4216 
Certificate: S1-A-0046 


54te 

2547 DUBLIN GULCH RO. 

ST IGNATIUS. MT SM65 

inspectioiT 

Type; ROUTINE INSPECTION 
Date: APR-27-2006 


(b)(6), |b)(7Hc) 


Nonoivco(npliar>c«& identifiad this inspadion. 


Prepared By; Bf «x\ 


BRIAN HOOD A C I DSDA-APHIQ An 


Receiv 



rai;« . I 


Date; 

APR-27-20O6 


Date: 

APR-27-2006 



